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Giertruda Mazurkiewiczowa 


wdowa po lekarzu, 


przeżywszy lat 80, opatrzona 55. Sakramentami po długiej a 
ciężkiej chorobie w dniu 10-b. m. zakończyła życie. 
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W smutku pozostała córka zaprasza Znajomych i Przyjaciół na wyprowadzenie 
zwłok odbyć się mające w Piątek dnia 12 Grudnia 1884 r. z domu pod L. 9 przy 
ul. Podwale, o godzinie 9 rano do kościoła parafialnego św. Szczepana na Piasku, 
skąd po odprawionem nabożeństwie na miejsce wiecznego spoczynku odprowa- 
dzone zostaną. 


W drukarni W. Korneckiego w Krakowie. 


